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durch c^ • (&> — tj) dargestellt, ganz gleichgiiltig, ob das Volumen oder der Druck gleich bleiben oder nicht. Dies ist ein durch die Erfahrung bestatigtes Gesetz.
Streng gilt dieses Gesetz( nur fur ideale Gase; fiir die wirkliehen Gase ist es als eins um so g3nauere Naherung zu betrachten, je weiter dieselben von ihrem ,,Kondensationspunkt" entfernt sind.
Bei einer beliebigen Zustandsanderung wird also die Warme-mengecv-(£j— £x) zur Erwarmung verbraucht. Ist ferner L die bei dieser Zustandsanderung verrichtete absolute Gasarbeit, so ist die fiir diesen Zweck verbrauchts Warme L/427 = J.-.L. Wenn nun Q die im ganzen fiir 1 kg zugefiihrte Warmemenge ist, so muB
sein.
Wird nicht Arbeit vom Gase verrichtet (Expansion), sondern auf-genommen (Kompression),  so ist L als negative GroBe   einzufiihren.
L wird durch -die Plache des ,,Arbeitsdiagramms" dargestellt. Wegen /2 — ^ = T3 — T± ist auch
Fiir den Anfangszustand gilt
fiir das Ende daher wird
Nach Abschn. 21 ist nun
somit
E      1   /c
_ _.___/ JP___*
daher mit
CP —           cv —     A
~         ?       ^      J;~~
Also wird
giiltig fiir 1 kg.
Fiir eine beliebige Gasmenge von 6rkg wirdgon.
